DART AEROSPACE LTD Work Order: 
AAN eee 
Description: Crosstube Assembl 
PRE ES 
Inspection Dwg: D407-667-245 Rev: G Page 1 of 2 
FIRST ARTICLE INSPECTION CHECKLIST 
Inspection Sheet Actual l Method of 
| Drawing Dimensión Tolerance EA Accept Reject | Method af Comments 
2.490 +0.005/-0.000 
E 1.832 +0.005/-0.000 
1.838 +0.005/-0.000 
1.892 +0.005/-0.000 
2.052 +0.005/-0.000 
2.206 | +0.005/-0.000 
a 2.521 +0.005/-0.000 
o 2.633 | +0.005/-0.000 
N == 
4.10 +/-0.030 PI 
4.978 +/-0.030 EA aa 
2.040 | +0.000/-0.010 | PF 
0.125 +/-0.010 Po 
R0.063 +/-0.010 Sass Sal a 
R0.500 +/-0.010 IEA E A ae 
2.490 +0.00840.000 | | EE 
| 1832 | so005-0.000| ||| 
1.838 +0.005/-0.000 | | | 
P4802 | +0.008-0.000[ iP O oo o ooo 
2.052 | +0.005/-0.000 | | FET 
2.206 +0.005/-0.000 eee A 
i 2.521 +0.005/-0.000 
0 4.10 +/-0.030 
4.978 +/-0.030 Po 
2.040 +0.000/-0.010 
0.125 +/-0.010 DN E 
R0.500 +/-0.010 a Soa 
112.91 +/-0.020 + a 
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——— READING 1 
READING 2 
—— READING 3 
READING 4 
READING 5 
—— READING 6 


——— READING 7 


Location Aw TOLERANCE 


READING 1 
L= 0” 


READING 2 
L= 
READING 3 
L= 

READING a 
L= 
READING 5 
L= 
READING 6 
L= 


READING 7 
L= 


Calibration Result 
Actual Block Thickness: 
Sitescan 250 Measured Thickness: 


Measured by: Audited by: | Preliminary Approval: 


C | 06.03. 
07.02.19 | Dwg 


D 
E Dwg Rev updated 
F Wall thickness form added 


Dwg Rev updated 


Revised by 


_(P/O D407-667-205) 
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